METALSKA INDUSTR1JA d.d. OSIJEK 
31000 OSIJEK HRVATSKA 
Vukovarska 219a 



KATALOG 1 CJ ENIK 


Dj ELOVA 


VELEPRODAj 


Nl 


MOTOR 




G-200 C 






Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


BLOK - SKLOP 


12000-YC2-510M0 


1 


1 


1 


1 


1 


2476005 


1.600,00 


2. 


VODILICA VENTILA 


12133-883-3000 


2 


2 


2 


2 


2 


2476008 


103,60 


3. 


GLAVA CILINDRA 


12221-YC2-0000 












2476009 


306,00 


4. 


BRTVA GLAVE CILINDRA 


12281-883-0000 












3730117 


35,08 


5. 


SVJECICA 


98076-54716-00 












3703001 


23,68 


6. 


FILTER ULJNIH PARA -CVOR 


12360-883-0100 












2476010 


41,00 


7. 


POKLOPAC FILTERA 


12361-883-0000 












247601 1 


6,00 


8. 




















9. 


BRTVA 


12369-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


3717013 


16,00 


10. 


BRTVA 


12375-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


3730118 


10,80 


11. 


VIJAK S PRIRUBNICOM M6xl2 


90013-883-000 


3 


3 


3 


3 


3 


1799011 


3,00 


12. 


SVORNI VIJAK M6 x 38 


90043-YC2-510M0 


2 


2 


2 


2 


2 


3718003 


10,92 


13. 


SVORNI VIJAK M8 x 35 


90047-YC2-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


1747033 


7,50 


14. 


CEPNI VIJAK M12x 15 


90131-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


3718004 


6,60 


15. 


ULJNO BRTVILO 25 x 41 x 6 


91202-883-0050 


1 


1 


1 


1 


1 


3717076 


19,24 


16. 


PODLOSKA CEPA 12,2 


94109-12000 


2 


2 


2 


2 


2 


2476144 


2,00 


17. 


SUPLJI ZATIK 


94301-08140 


2 


2 


2 


2 


2 


2469030 


13,72 


18. 


VIJAK GLAVE M8 x 45 


95700-08045 


4 


4 


4 


4 


4 


3707334 


10,00 


19. 


KUGLICNI LEZAJ 6205 


96100-62050-00 


1 


1 


1 


1 


1 


3730046 


28,00 


20. 


NATPISNA PLOCICA 


51305.00.00.00-0009 


- 


1 


1 


1 


1 


1775318 


0,00 


21. 


SVORNI VIJAK M8x58 


58605.00.00.00-0003 


3 


3 


3 


3 


3 


2473165 


12,00 


22. 


MATICA M8 


BN 1365 


3 


3 


3 


3 


3 


3730487 


2,20 


23. 


PODLOSKA 3> 8,4 / 20X2 


BN737 


3 


3 


3 


3 


3 


3707327 


0,50 


24 


BRTVE MOTORA-SET 




1 


1 


1 


1 


1 


3706089 


124,12 


23. 


SVJECICA HGK 




1 


1 


1 


1 


1 


3731165 


32,44 




Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1 


POKLOPAC BLOKA "U-TIP" SKLOP 


11300-YC2-7100 


- 


1 


- 


- 


1 


2476002 


199,56 


2. 


POKLOPAC BLOKA "L-TIP" SKLOP 


11300-YC2-6100 


1 


- 


- 


1 


- 


2476001 


199,56 


3. 


BRTVA POKLOPCA 


11381-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


3717005 


13,84 


4. 


CEP 


15620-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476029 


19,72 


5. 


VIJAK POKLOPCA M 6 x 32 


95700-06032-00 


8 


8 


8 


8 


8 


1743012 


3,00 


6. 


ULJNA BRTVA 25 x 41 x 6 


91202-883-0050 


1 


1 


1 


1 


1 


3717076 


19,24 


7. 


KUGLICNI LEZAJ 6205 


96100-62050-00 


2 


1 


1 


2 


1 


3730046 


28,00 


8. 


OPRUZNI DISTANCNI PRSTEN 


90456-883-0000 


1 


- 


- 


1 


- 


2476140 


11,20 


9. 


BRTVA CEPA ZA ULJE 


15621-896-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


3730526 


14,00 


10. 


DRZAC KABLA 


91405-671-0000 


1 


- 


1 


- 


- 


2476217 


2,05 




Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


VENTILATOR 


19511-883-000M0 


1 


1 


1 


1 


1 


2476094 


60,60 


2. 


PRSTEN VENTILATORA 


19512-883-0000 


3 


3 


3 


3 


3 


2476095 


3,92 


3. 


STARTER 


28451-883-030M0 












2476119 


44,92 


4. 


INDUKCIONI SVITAK 


30560-883-510M0 












3731083 


350,00 


5. 


TIJELO LULICE 


58612,01,00,00-0206 












3730310 


18,50 


6. 


OPRUZNI KONTAKT LULICE 


58612,01,00,00-0208 












3730242 


8,00 


7. 


DRZAC VISOKONAPONSKOG KABLA 


30563-YC2-00M0 












2476124 


2,50 


8. 


VIJAK NOSACA VISOKONAP. KABLA 


90019-883-0000 












3707368 


3,00 


9. 


VIJAK ZA ELEKTRONIKU M6 x 50 


95700-06050 


2 


2 


2 


2 


2 


1799072 


0,00 


10. 


ZAMASNJAK (DUKATI) 


31100-YC2-00M0 












2476148 


410,52 


11. 


MATICA SA VIJENCEM M14 


90201-878-0030 












3706074 


7,24 


12. 


SEGMENTNI KLIN 


13331-357-0000 












2476020 


23,16 


13. 


VIJAK M6x 16 


95700-06016-08 




3 


3 


3 


3 


1799012 


0,00 




BOBINA HONDA 


30560-883-015 












3730273 


778,50 




PLATINE HONDA 


30280-883-005 












3730281 


85,00 




KONDENZATOR HONDA 


30251-883-000 












3730280 


85,00 




BRTVA PLATINA 


30215-883-000 












3730124 


7,44 




POKLOPAC PLATINA 


30211-YC2-0000 












2476187 


28,08 




LULICA NGK JAP 














3718024 


32,44 






E-4 




Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


KOLJENASTO VRATILO S - TIP 


13310-883-0100 


- 


- 


1 


- 


- 




0,00 


2. 


KOLJENASTO VRATILO U - TIP 


13310-883-7110 


- 


1 


- 


- 


- 


2476019 


1.043,92 


3. 


KOLJENASTO VRATILO L - TIP 


13311-883-6100 HI 


1 


- 


- 


1 


- 


2476018 


1.043,92 


4. 


KOLJENASTO VRATILO 


13310-883-7210 


- 


- 


- 


- 


1 


2476195 


250,00 


5. 


ZUPCANIK KOLJENASTOG VRATILA 


14311-883-3100 


- 


1 


1 


- 


1 


2476026 


60,00 


6. 


PERO 5 x 5 x 33 


90746-835-0000 


- 


- 


1 


- 


- 


2476142 


14,88 






59 11 

a 




E-5 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


BREGASTO VRATILO U TIP KOMPLET 


14110-883-0300 


- 


1 


1 


- 


1 


2476021 


522,68 


2. 


BREGASTO VRATILO L TIP SKLOP 


14110-883-6120 


1 


- 


- 


1 


- 


2476022 


522,68 


3. 


LANAC 


14411-883-6120 M2 


1 


- 


- 


1 


- 


3717016 


76,12 


4. 


USISNIVENTIL (f> 29 


14711-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


3717017 


114,48 


5. 


ISPUSNI VENTIL 


14721-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


3717018 


160,00 


6. 


PODIZAC VENTILA 


14732-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


2476027 


58,16 


7. 


OPRUGA VENTILA 


14751-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


3730246 


13,56 


8. 


SESIRIC VENTILA 


14771-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


2476028 


13,56 


9. 


UTEG REGULATORA 


16511-883-3000 


14 


14 


14 


14 


14 


2476034 


3,28 


10. 


KLIZAC REGULATORA 


16531-883-0100 


1 


1 


1 


1 


1 


2476036 


24,56 


11. 


RUCICA C/R 


16541-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476199 


17,32 


12. 


PODLOSKA <J)1 8 


90452-883-0000 


- 


2 


2 


- 


2 


2476139 


3,28 


13. 


PERO 5 x 5 x 33 


90746-835-0000 


1 


- 


- 


1 


- 


2476142 


14,88 


14. 


PODLOSKA C/R 


94101-05000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476143 


1,00 


15. 


RASCJEPKA 3,2 x 20 


94201-30200 


2 


2 


2 


2 


2 


1737014 


1,60 


16. 


BETAOSIGURAC 8 MM 


94251-08000 


1 


1 


1 


1 


1 


3705149 


1,50 



E-6 




8^P 




®— 7 



-i 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1 


PRSTEN KLIPA SET 


13010-883-004 












3717009 


171,64 




PRSTEN KLIPA 0.25 


13011-883-003 












3717103 


171,64 




PRSTEN KLIPA 0.50 


13012-883-003 












3717104 


171,64 




PRSTEN KLIPA 0.75 


13013-883-003 












3717105 


171,64 




PRSTEN KLIPA SET 0.25 (JAP.) 


13011-YAO-005 












3718018 


238,50 


2. 


KLIP <|)67 STD 


13101-883-003 












3717010 


200,00 




KLIP (0,25) 


13102-883-003 












3717106 


200,00 




KLIP (0,50) 


13103-883-003 












3717107 


200,00 




KLIP (0,75) 


13104-883-003 












3717108 


200,00 


3. 


OSOVINICA KLIPA 


13111-883-0000 












3717011 


49,72 


4. 


KLIPNJACA KOMPLETSTD 


13210-883-0100 












2476015 


303,48 




KLIPNJACA KOMPLET0.25 














2476203 


303,48 




KLIPNJACA KOMPLET0.50 














2476204 


303,48 


5. 


BUCKALICA 


13281-883-030M0 


1 


1 


1 


1 


1 


2476016 


9,88 


6. 


VIJAK M7 x 40,5 


90001-883-0200 


2 


2 


2 


2 


2 


3718012 


11,44 


7. 


OSIGURAVAJUCA PODLOSKA 7 


90432-889-0030 


2 


2 


2 


2 


2 


3731179 


1,32 


8. 


OSIGURAC OSOVINICE KLIPA 


90551-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


3717012 


1,12 




KLIPNJACA HONDA 
















379,00 




E-7 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


POKLOPAC VENTILATORA 


19610-883-0200 


1 


1 


1 


1 


1 


2476167 


111,64 


2. 


STITNIK SVITKA 


19611-YC2-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476097 


25,40 


3. 


DEFLEKTORSKI LIM 


19631-YC2-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476098 


33,32 


4. 


GORNJI POKLOPAC 


19641-YC2-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476099 


31,36 


5. 


IZOLACIONI PODMETAC GOR. 
POKLOPCA 


19643-883-0100 


1 


1 


1 


1 


1 


1768010 


0,00 


6. 


GUMENA UVODNICA 


30563-883-00M0 


1 


1 


1 


1 


1 


1768146 


0,00 


7. 


CEP 


81329-567-0200 


1 


- 


- 


- 


- 


1768097 


0,00 


8. 


NOSAC KABLA 


30701-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476125 


0,00 


9. 


PREKIDAC SKLOP "U"-TIP 


36100-883-0050 


- 


1 


1 


1 


1 


2476129 


64,12 


10. 


NALJEPNICA 


87594-883-0000 


- 


1 


1 


1 


1 


1775195 


0,00 


11. 


NALJEPNICA DEKLARACIJE 


87521-YC2-00M0 


1 


1 


1 


1 


1 


1775295 


0,00 


12. 


VIJAK M 6 x 12 


90013-883-0000 


6 


6 


6 


6 


6 


1799011 


0,00 


13. 


VIJAK M 6 x 12 


90013-883-0000 


2 


2 


2 


2 


2 


1799011 


0,00 


14. 


DRZAC KABLA 


91405-671-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


2476217 


2,05 


15. 


GUMENA UVODNICA 


40513-310-0000 


2 


- 


- 


- 


- 


3706071 


4,88 


16. 


STITNIK KARBURATORA 


63501-883-5 10M0 


1 


- 


- 


- 


- 


2476171 


15,20 


17. 


PODLOSKA <|>6,4/(|>11 


DIN 433 


1 


- 


- 


- 


- 


1752010 


0,00 


18. 


VIJAK M6x20 DIN 381 


93500-06020-08 


1 


- 


- 


- 


- 


1799014 


0,00 




E-8 



16 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


STARTER - SKLOP 


28400-883-0400 












2476101 


350,00 


2. 


POKLOPAC STARTERA CVOR 


28410-883-510M0 












2476102 


150,00 


3. 


KALEMA ZA NAMAT. UZETA 


28420-889-0100/1 












24761 1 1 


67,56 


4. 


ZUB STARTERA SKLOP 


28422-883-0201 












2476113 


42,00 


5. 


CAHURA KALEMA 


28424-883-0000 












2476115 


9,88 


6. 


CAHURA ZUBA 


28425-889-3000 












2476116 


3,40 


7. 


TANJURASTA PODLOSKA 


28432-883-0000 












2476118 


4,24 


8. 


OPRUGA 


28441-883-0200 












3730249 


15,32 


9. 


SPIRALNO POVRATNA OPRUGA 


28422-883-0001 












3730250 


72,00 


10. 


RUCICA STARTERA 


28461-883-0000 












2476221 


21,16 


11. 


UZE STARTERA 


28462-883-0000 












2476152 


16,48 


12. 


CASICA 


28463-883-0000 












2476122 


3,68 


13. 


POKLOPAC KALEMA 


28474-883-0000 












2476123 


13,20 


14. 


MATICA SA VIJENCEM M5 


94050-05000 












3730488 


3,15 


15. 


SAMOOSIGURAVAJUCA MATICA M8 


90115-659-0030 












3707336 


0,95 


16. 


VIJAK STARTERA 


93481-06010 


3 


3 


3 


3 


3 


3707347 


1,35 




Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


RUCICA REGULATORA 


16551-883-0000 












2476037 


15,96 


2. 


POLUGA REGULATORA 


16555-883-000M0 












3717028 


5,48 


3. 


OPRUGA REGULATORA 


16561-883-0100 












3730247 


6,80 


4. 


OPRUGA REGULATORA GASA 


16562-883-000M0 












3731086 


9,52 


5. 


MATICA SA PRIRUBNICOM 


94050-06080 












1799005 


0,00 


6. 


KONTROLNI SKLOP 


1 6570-YC2-0000 


- 










2476145 


61,56 


7. 


RUCICA KONTROLE 


16571-883-3000 


- 










2476038 


0,00 


8. 


OPRUGA 


16574-883-3000 


- 










2476176 


0,00 


9. 


BRAVICA RUCICE KONTROLE 


1 6575-YC2-3000 


- 










2476039 


0,00 


10. 


UMETAK RUCICE 


16576-883-3000 


- 










2476040 


0,00 


11. 


BAZA RUCICE - CVOR 


16581-YC2-3000 


- 










2476041 


0,00 


12. 


DRZACSAJLE 


1 6582-YC2-3000 


- 










2476043 


0,00 


13. 


OPRUGA 


16584-883-3000 


- 










1774146 


0,00 


14. 


VIJAK M5x22 


93500-05022-0A 


- 










1799021 


0,00 


15. 


VIJAK M6x20 


58605.00.00.00-0001 


1 










2476214 


0,00 


16. 


VIJAK S PRIRUBNICOM M6x20 


90013-883-000 


- 


2 


2 


2 


2 


1799014 


0,00 


17. 


LEPTIR MATICA M6 


90352-883-0030 


- 










1799019 


0,00 


18. 


VIJAK M5x10 


93500-0501 0-0A 


- 










1799028 


0,00 


19. 


VIJAK M6x25M.B1.164 


93500-06025-0A 


1 


- 


- 


- 


- 


1799016 


0,00 


20. 


VIJAK S PRIRUBNICOM M6x1 2 


90013-883-000 


2 


- 


- 


- 


- 


1799011 


0,00 


21. 


RUCICA GASA -CVOR 


1 6580-723-9500 


1 


- 


- 


- 


- 


2476175 


40,12 


22. 


MATICA M6 M.B1.601 


94002-06000-0S 


1 


- 


- 


- 


- 


1751010 


0,00 


23. 


OPRUGA ZA VRACANJE SAJLE 


16592-883-3100 


1 


- 


- 


- 


- 


3717030 


6,12 



10 




E-10 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


KARBURATOR DELORTO 


16100-883-510M0 


1 


1 


1 


1 


1 


3731085 


390,00 




KARBURATOR HONDA 


16100-883-095 












3730279 


599,00 


2. 


MATICA M6 


DIN 934 


2 


2 


2 


2 


2 


1751013 


0,00 


3. 


PODLOSKA <|>6,4 / <|>1 1 


Din 433 


2 


2 


2 


2 


2 


1752010 


0,00 


4. 


IZOLATOR KARB. DELORTO 


16211-883-000M0 


1 


1 


1 


1 


1 


3731088 


63,52 




IZOLATOR KARB. HONDA 


16211-883-000 


1 


1 


1 


1 


1 


3717100 


54,00 


5. 


BRTVA KARBURATORA DELORTO 


16212-883-000M0 


1 


1 


1 


1 


1 


3731090 


7,24 




BRTVA KARBURATORA HONDA 


16212-883-000 


1 


1 


1 


1 


1 


3730119 


7,24 


6. 


BRTVA KARBURATORA DELORTO 


16221-883-000M0 


1 


1 


1 


1 


1 


3731091 


7,24 




BRTVA KARBURATORA HONDA 


16211-883-000 


1 


1 


1 


1 


1 


3730440 


7,24 


7. 


BRTVA USISNOG FILTERA DELORTO 


16269-883-000M0 


2 


2 


2 


2 


2 


3731092 


6,68 




BRTVA USISNOG FILTERA HONDA 


16269-883-000 


2 


2 


2 


2 


2 


3730120 


6,68 


8. 


RUCICA COKA 


16611-883-6100 


1 


1 


1 


1 


1 


3731031 


8,00 


9. 


BAZA RUCICE COKA DELORTO 


16612-YC2-000M0 


1 


1 


1 


1 


1 


2476044 


13,56 




BAZA RUCICE COKA HONDA 


16612-YC2-6100 


1 


1 


1 


1 


1 


2476184 


23,56 


10. 


GUMENI PRSTEN COKA 


16613-883-6100 


1 


1 


1 


1 


1 


2473088 


4,41 


11. 


NALJEPNICA OZNAKE COKA 


87528-883-6610 


- 


1 


1 


1 


1 


1775190 


0,00 


12. 


SVORNI VIJAK M5 x 22 


90044-YC2-OOMO 


- 


2 


2 


2 


2 


2476169 


0,00 


13. 


SVORNI VIJAK M5 x 28 


90044-YC2-510M0 


2 


- 


- 


- 


- 


2476168 


0,00 


14. 


BRTVA ZA KARBUR. DELLORTO set 


5256700-77 


1 


1 


1 


1 


1 


3731167 


43,00 




BRTVA ZA KARBUR. KEY-HIN 


16010-883-005M2 


- 


1 


1 


1 


1 


3717020 


14,70 



11 



E-11 




<: i^-16 




Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


CRIJEVO 


15721-883-0300 


- 


1 


1 


1 


1 


3730147 


11,24 


2. 


CRIJEVO 


15721-883-6110 


1 


- 


- 


- 


- 


3717027 


15,68 


3. 


ULOZAK FILTERA 


17211-883-0100 


- 


1 


1 


1 


1 


3717084 


33,96 


4. 


RESETKA FILTERA ZA ZRAK 


17212-YC2-0000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476058 


15,04 


5. 


KUCISTE FILTERA ZA ZRAK 


17220-YC2-000M0 


- 


1 


1 


1 


1 


2476059 


40,56 


6. 


POKLOPAC FILTERA ZA ZRAK 


17231-YC2-0000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476062 


27,96 


7. 


BRTVA ULJNOG FILTERA - KOMPL. 


17409-865-7810 




- 


- 


- 


- 


3707046 


11,84 


8. 


TIJELO FILTERA 


17401-865-0000 




- 


- 


- 


- 


2476193 


52,24 


9. 


ULJNA CASICA FILTERA 


17402-841-0100 




- 


- 


- 


- 


2476180 


41,48 


10. 


ELEMENT FILTERA ZA ZRAK 


17403-841-0000 




- 


- 


- 


- 


3707045 


25,00 


11. 


RESETKA FILTERA ZA ZRAK 


17404-841-0000 




- 


- 


- 


- 


2476173 


7,64 


12. 


OGRLICA FILTERA ZA ZRAK 


17407-883-6100 




- 


- 


- 


- 


2476200 


6,38 


13. 


KOLJENO FILTERA ZA ZRAK DELORTO 


17411-887-000M0 




- 


- 


- 


- 


2476178 


53,48 




KOLJENO FILTERA ZA ZRAK HONDA 


17411-887-7900 




- 


- 


- 


- 


2476194 


53,48 


14. 


PLOCICA FILTERA ZA ZRAK 


17421-841-0000 




- 


- 


- 


- 


2476190 


4,72 


15. 


VIJAK FILTERA - CVOR 


17425-865-780M0 




- 


- 


- 


- 


2476198 


10,36 


16. 


LEPTIR MATICA 


90352-883-0030 


- 


1 


1 


1 


1 


1799004 


0,00 


17. 


MATICA M5 


94050-05000 


- 


2 


2 


2 


2 


3730488 


3,15 


18. 


PODMETAC 6 MM 


94101-06000 


- 


1 


1 


1 


1 


1752009 


0,00 


19. 


PODLOSKA(|)5,5/<|)10 


DIN 126 


2 


- 


- 


- 


- 


1752006 


0,00 


20. 


MATICA M5 


DIN 934 


2 


- 


- 


- 


- 


3730488 


3,15 




FILTER ZRAKA-KOMPLET 














3717035 


116,80 



12 




E-12 



16 



& 16 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


ISPUSNI LONAC -SKLOP 


18300-883-6000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476079 


0,00 


2. 


ISPUSNI LONAC 


18310-YC2-0000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476080 


280,00 


3. 


ZASTITNIK R 


18325-883-0000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476092 


0,00 


4. 


ZASTITNIK L 


18320-883-6000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476213 


0,00 


5. 


VIJAK ZA LIM A3,9 x 9,5 


90183-671-0030 


- 


4 


4 


4 


4 


1750007 


0,00 


6. 


ZAKOVICA(|>4x5 


18321-883-3000 


- 


2 


2 


2 


2 


2476090 


0,00 


7. 


BRTVA ISPUSNOG LONCA 


18381-883-0000 


1 


1 


1 


1 


1 


3717042 


10,08 


8. 


MATICA S PRIRUBNICOM M8 


94050-08000 


2 


2 


2 


2 


2 


1799006 


0,00 


9. 


NOSAC ISPUSNOG LONCA 


18324-883-6000 


- 


1 


1 


1 


1 


2476091 


0,00 


10. 


VIJAK S PRIRUBNICOM 


90013-883-0000 


- 


2 


2 


2 


2 


1799011 


0,00 


11. 


ISPUSNI LONAC 


18310-YC2-6600 


1 


- 


- 


- 


- 


2476153 


344,24 


12. 


STITNIK ISPUSNOG LONCA 


18311-883-7900 


1 


- 


- 


- 


- 


2476162 


34,92 


13. 


STITNIK ISPUSNOG LONCA 


18315-883-7800 


1 


- 


- 


- 


- 


2476163 


27,80 


14. 


NOSAC ISPUSNOG LONCA 


18318-883-7810 


1 


- 


- 


- 


- 


2476164 


11,76 


15. 


PODLOSKA <|>6,5 


90401-883-7800 


2 


- 


- 


- 


- 


2476149 


0,00 


16. 


PODLOSKA <|>6,4 / t>\ 1 


DIN 433 


6 


- 


- 


- 


- 


1799031 


0,00 


17. 


VIJAK STITNIKA ISPUHA 


93500-06008 


8 


- 


- 


- 


- 


3707351 


0,00 


18. 


VIJAK M6x 16 


95700-06016 


2 


- 


- 


- 


- 


1799012 


0,00 


19. 


ISPUSNI LONAC-KOMPLET 














2476192 


350,00 



13 



E-13 




15 «» 



Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


S 


L 


V 


1. 


BRTVA 


16080-883-0050 












3706042 


4,15 


2. 


CASICA 


16081-883-0050 












2476030 


49,04 


3. 


VENTIL ZA GORIVO - SKLOP 


16950-883-0250 












2476045 


129,00 


4. 


CRIJEVO ZA DOVOD GORIVA 


95001-YC2-00M0 












3717080 


11,24 


5. 


FILTER VENTILA 


16952-883-005M0 












2476055 


15,24 


6. 


MATICA VENTILA ZA GORIVO 


16950-883-250/8 












2476051 


21,00 


7. 


REZERVOAR GORIVA 


17510-YC2-510M0 












2476063 


390,00 


8. 


POKLOPAC REZERVOARA - SKLOP 


17620-890-0000 












2476068 


51,05 


9. 


BRTVA POKLOPCA REZERVOARA 


17631-329-0000 












3717093 


17,40 


10. 


FILTER REZERVOARA - SKLOP 


17672-887-7910 












2476077 


21,64 


11. 


NOSAC FILTERA 


17673-893-0000 












2476078 


7,02 


12. 


NALJEPNICA NA REZERVOARU 


87523-887-790M0 


- 










1775189 


7,08 


13. 


NALJEPNICA MIO 


58170.00.00.00-0005 


- 










1775383 


5,00 


14. 


MATICA S PRIRUBNICOM M6 


94050-06080 


3 


3 


3 


3 


3 


1799003 


0,00 


15. 


PRSTENASTI OSIGURAC CRIJEVA 


95002-02080 


2 


2 


2 


2 


2 


3707171 


1,12 



14 



E-14 




Br. 


Naziv 


Broj nacrta i standard 


Kom po tipu 


Sifra 


Kn/kom 


F 


U 


s 


L 


V 


1. 


ZASTITNA MREZA ZMIG-200K 


58650 


1 


- 


- 


- 


- 


2401178 


0,00 




(ISPORUCUJE SE NA ZAHTIJEV) 
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